Mgr inż. BOLESŁAW 


CHOLONTEWSK 


NASZ UKOCHANY 
MAZ, OJCIEC, BRAT I DZIADEK 


przezywszy lat 79, opatrzony sw. Sakramentami zasnal w Panu 9. XIL 1990 r. 


NABOZENSTWO ZALOBNE odprawione zostanie w czwartek dnia 13 grudnia br. o godzinie 14.45 
w kaplicy cmentarnej na Salwatorze, po czym nastąpi cdprawadzenie Zmarłego na miejsce wiecz- 


nego spoczynku. 


MSZA ŚWIĘTA za spokój duszy Zmarłego odprawiona zostanie w piątek 14 grudnia br. o godz. 8.30 


w kościele paraf. Bożego Ciała. 
O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, SYNOWIE, SYNOWE, BRAT, SIOSTRY, WNUKI, RODZINA I PRZYJACIELE. 


